lKpF 


6 400pF 



12 1 M 


TABELLA DELLE TENSIONI 

(rnisura^e fra * pledini de»*» valvole • massa con vollmefro >000 Af^ 


VALVOLE 

VI 

V 2 

V 3 

V 4 

V 5 

68C6 

6BA6 

6507 

616 

5Y3 

V Anodo 

210 

210 

95 

224 


V $ch«rmo 

100 

'00 


210 


V Ca-odo 


0.7 


12 

240 


MOVIHENTO 
inOICE SCALA 


Tension# continaa prim* flu fiirro -240V 
Tension* continue dopo i) fit fro *? 10 V 


Correnf# anodic* tol.i B6fnA 
•Correnie anodic # 6L6 = 57mA 


RADIO MARELLI - Mod. 121 M. Radiofonografo con una gamma ondc medie (516-1625 kc) c 4 bande di onde corte espanse da 49, 
31, 25 e 19 m. Media frequenza 455 kc. Potenza assorbita 65 W circa. Potenza d’uscita 5 W. Consumo corrente 0,45 A. 












